EMANUEL MORAWIECKI 


Subjekt jubilerski, 


urodzony w roku 1803, po długiej a dolegliwéj chorobie, opatrzony ss. Sakramentami, zasnął w Panu dnia 
27 Lutego 1863 roku. 


W smutku pożostały ojciec wraz z familią, zaprasza Kolegów Przyjaciół i pobożną Publiczność, na 
wyprowadzenie zwłok dnia 1 Marca 1883 roku t. j. we Czwartek o godzinie 4 po południu z Zakładu 


klinicznego na cmentarz, oraz na Nabożeństwo Załobne dnia 2 Marca o godz. 9 rano b. r. t.j. w Piatek 


w kościele św. Barbary. 


Kraków — drukarnia Uniwersytecka. 


